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Atticle Discussion Lire Modifier le code Historique | Rechercher 
Farid Shawki 


| Q Cet article est une ébauche concernant un acteur égyptien. 


Vous pouvez partager vos connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les 
recommandations des projets correspondants. 


Farid Chawki Mohammad Abduh Badawi 1 né le 30 juillet 1920 au Caire et décédé le 27 juillet 1998 à l'âge de 77 
ans, connu sous le nom Farid Chawki (arabe: ï s¢ +À), était un acteur égyptien, scénariste et producteur de films. 
Dans sa vie, il a participé dans 361 films, 12 pièces de théâtre et 12 séries télévisées; écrit 22 scénarios de films; et 
produit 26 films. 
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Liste sélectives de ses filMS modifier le code] 


Å Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 


Principales pièces théâtrales 1modiñerle code] 


À Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 
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À Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 
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[5] Portail de la réalisation audiovisuelle 
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